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Recursos del Producto 



Recursos Estdndar de la Configuracion 

La Computadora Desktop Ullra-Dclgada vicne con recursos que 
pucden variar segun el modclo. Para obtcner un completo li^tado de 
hardware y software instalado en su computadora* cjcculc la ulilidad 
dc diagnostico. Las instrucciones para utilizarcsla utilidad sc 
cncuenlran en la Kiiu'a tie Solttcio'n de Pmbtemas en el CD dc 
Documentat ion y Diagnostics 
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Componentes del Panel Frontal 




© 


Com parti mien to para Multiples 
Ois positives 


0 


Coneclor Universal Serial Bus (USB) (2) 


© 


Polonca de Expulsibn del 
Compartimienlo para Multiples 
Dis positives 


© 


luz de Encendido 




Corrector del Micrdfono 


© 


Luz de Adividod de la Unidad de Disco 
Duro 


© 


Corvee lor de Audiforvos 


© 


Bot6n de Er>cer>dido de Dos Estados 


Todo* lot d^poulim USB (induyendo el Icdado y d mouie| poeden icr coneclodoi a 
cualquicr coneclor USB. 
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Componentes del Panel Trasero 



raw 

"IffiH 





Coneclor del Coble de 
Ali men loci on 


*> 




Conecior defied RJ-4S 


© 


Interrupter de selection de voltoje 


O 


a 


Coneclor pa rale \o 




6 Coneclor de Mouse PS/2 (verde) 


• 


o 


Conector del Monitor 


e 


ED Coneclor de Teclodo PS/2 
(morado) 


• 




Corrector de Linea de So lido (verde) 
[para disposilwos con alimentocibn 
independiente) 




^ Universal Serial Bus (USB) 






Conector de Linea de Entrada de 
Audio (azul) 




K>K)i Coneclor serial 




o 


Conector de Interior de Video 
Digital (DVWD) del Monitor 
{ optional) 



flj^ La disposicton y numero de lot conectores pvede vanar segun el rooddo. 

Si una loricto de grofico* PCI wla mslolodo. kw coneclore* en la tcvieta y lo pJoca del sitlema 
pueden ser uldixodos ol mismo (tempo. Es posible que olguoas configufooone* necesilen 
modificoci6n en Compulei Setup pora ser uhlnodoi en ambos conector ci. Paro obtener md* 
■morrnoodn acerca del Orden de Iniciolizacion, coraulle lo Cvta de io LMdod Computer Sefup 
[F 10/ en el CD de Documenlocion y D-ognotfico . 

El coneclor DVI-D opcionol solo funoona con momlores DV1. No es potible odoptorlo pora admiiir 
monrtorw con enlrodo* Gnalogicos 
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fccursos del Producto 



Componentes Estandar del Teclado 




• 


Tec las de 
Funcion 


Realaon lunciones especiales. dependiendo de lo aplkadon de 
software en uso. 


• 


Teclas de 
Edicion 


Induye Lo siquienle; Insert lnicio, Av Pag, Suprimr. Hn r y Re Pao. 


9 


Luces de 
Eslado 


Inditan el estado de las configurations de la computadara y del 
teclado (Bloq Num + Bloq Mayus y Bloq Despl), 


0 


Teclas 
Numericas 


Funcionon como el leclado de urva calculodofa. 


0 


Teclas de 
Flecha 


Se ulilizan para navegar por un documento o sitio Web. Esros teclas 
perm i ten desplazarse hacia la izquierda, hacks la derecha, hacia am bo 
o Kacia aba jo, utilizando el leclado en lugar del mouse. 


0 


Teclo Gtl 


Se utilize en combinacion con olras teclas; sus elecios dependen de lo 
apJicacion de software que se este utilizando. 


e 


Tecla de 
Aplicoeion" 


Se utilize (como el botbfi derecho del mouse) para abrir menus 
emergences en una oplicacibn de Mjcrosofl Office, Puede realizar atras 
funciones en olras aplicociofies de software. 


© 


Tecla con el 

logoripo 

Windows' 


Se utilize para abrir el menu Inicio en Microsoft Windows. Se utiliza en 
combinacibn con otras teclas para realizar otros funciones* 


0 


Tecla Alt 


Se utiliza en combinacion con olras teclos; sus electos dependen de la 
opJicocion de software que se est* utilizando. 
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•ledas disponibles en algunos region geogroficas. 



Tecla con el Logotipo Windows 



Utilkc la Tecla con cl Logotipo Windows on combination con otras 
tec his para rcalizar algunas funcioncs disponiblcs cn cl sistcma 
opera livo Windows. 



Tecla con el logotipo Windows * Inter Exhibe el cuadro de didlogo de las 

propiedades del Sisiema 

Teclo con el Logotipo Windows * Fl Exhibe Ayuda poro el sistemo operative 

Windows. 

Teclo con el Logotipo Windows + Tob Alterno entre elemenros abiertoi. 



leclo con el Logotipo Windows + 1 Inicio bu&queda de un archrvo o carpela 



Teclo con 


el Logotipo Windows + Ctrl + 1 


Inicio bi>squeda de compuladoros. 


Teclo con 


el Logotipo Windows + m 


Minimizo o restoura tcdas las venlanas 


Teclo con el Logotipo Windows + MayOs * m Doshoce Minimizor Todo> 


Teclo con 


el Logotipo Windows + r 


Inicio el cuadro de didlogo Ejecutar. 



Ubicacion del Numero de Serie y de Identif icacion 
del Producto 

Cada Computadora Desktop Ullra-Dclgada ticne un numero dc scric 
unico y un numero dc idcntificacion del producto. ubicados cn la 
parte superior dc la compuladora cuando sc utiliza en la configuration 
de Toire. Tcnga csios numcros a su alcancc cuando ncccsitc asisicncia 
y deba poncrsc cn contacto con cl scrvicio dc sopotle al clicntc. 
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Ubfcoaon cfe/ Nom^fc de Serve 



Seleccione Configuration de Torre o Desktop 



A 



La Computadora Desktop Ultra-Dclgada puede set utili/ada en 
conftguracion dc Torre o Desktop* Para utiliziiria en una 
configuracion de Tone, consul le la section "Concxion y Hxlraccion 
dc la Base de la Torre" cn la pagtna 2-7 para obtencr mas 
inlormacion. 

Para utilizar la computadora en configuracion dc desktop. ascgurcHc 
de que cl lado con almohadillas de goma cste hacia abajo. 

RRECAUCION: Para propoicionar eslobiiidad y venlilocion odecuado 
que oyuda a evilar el sobrecaien!om*enk> y protection de la aoronHa, la 
Detklop Ultra-Cetaada. debe ier colocada en un loporle poro Torre 
cuando ie utilize en configuracion de Torre. Permita vcntilaOan 
odecuada al deja/ por lo menoa 10.2 cm [4 pulgadas) de etpocio en 
lodca lot I ados de la computadora. Iibre de obstrucconev 
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Actualizaciones de Hardware 



Extraccion y Reemplazo del Panel de Acceso 

AADVERTENGA: Pata reducir d rieigo de lesiones corporate 
P'cvocodo* por descarga e&cirica y/o superficies calienlei, aiegUrcse 
ae desconeclar el coble de alimentaci6n del lomoconiente y perm f la que 
los componenlcs internal del sislcma se enlrfen antes de locarios. 



AADVERTENGA; 3 otcj rrduar el riesgo de deicarga elecrnco. mcendio 
o danos en el equipo, no encSule loa conedores de lelecomunlcodones 
o releJono en los puerios del controlodor de la Torjeta de intenW de red 

(N*C) + 



APRECAUCION: to eledriadad esfralica puede donor leu componcnta 
eledrbnicos de la compjladora a lot equipos opcionales Antes de 
iniciar esloi procedirnientos* asegurese de no eslar caraodo de 
eledricidod eskilico tocando brevemenle un obfelo merdlico coneriodo a 
tierTO. Consulle el Apendice D, "Deicarga Electoslalica** para oblener 
ma* inter macion- 



A 



PRECAUCl6N: Cuando la compuJadoro eifra conecloda a una luenle 
ae altmenladon de CA, siempre hoy vofeaje apticodo a \o place del 
sistemo* Debe desconectar el cable de alimentation de la fuenle de 
alimenlacidn antes de abrir la compuladora para evilor cue se done la 
pjoca del salema* 
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Actoaitiac*oncs de Hardware 



Para acccdcr a la mcmoria del sisicma. al cnsamblajc dc la ranura do 
expansion y a la batcria. ustcd debe rctirar cl panel de acccso: 

L Si el Sensor Iniclitrcnic dc Cubicrta esta aclivado. rcinicic la 
computadora c incrcsc a Computer Setup para dcsaclivarlo* 

2. Apaguc Li compuladora corrcctamcntc a Iravcs del sisiema 
operalivo y luego todos Ids diKposllivos cxtcrnos, 

3. Dcsconeetc el cable de allmcnlacion del tomacorricntc. de la 
computadora y lodos los dispoMtivos cxlemoa. 

bl bloqueo de cable opcional pucde scr ulilizado para ascgurar el 
panel de acccso, lo que evita acecso a los components intcrnos 
incluycndo la memoria del siMcma. la unidad interna de disco duro y 
ci relen de scguridad del Compariimicnio para Multiples 
Dispositivos, Tambicn es posiblc utilizarlo para ascgurar la 
compuladora a un objelo tljo* 

ftira obtcner mis information sohre la instalacion o extraccion dc 
cMoh dLsposiuvos de scguridad. consulte cl Apcndice C\ "Medidas dc 
Scguridad." 



4, Retire cl bloqueo de cable optional, *i esta iratalado. 

5* Coloque la computadora sobit uno de huh lados con las 

almohadillas dc izoma hacia aba)o. iSi ultliza la computadora en 
configuration de Torre, pnmcro retire la base, t on.suhe la 
seccion H Conexlon y Extraccion dc la bane dc la Torre" en la 
pap ma 2-7 para obtcner mas information* ) 

6. Suelte cl tomillo dc aprictc manual en la parte trascra dc la 
computadora O, dcslicc el panel dc acccno hacia la pane Irascra 
dc la computadora • y saquclo de la umdad. 
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Artudtixationci dc Hardware 




Extracddn del Ptinel de Acceso 

Para colocar nucvamcntc el panel dc acccso: 

I* Ascgurcsc dc que cJ panel cstc alincadocorrcclamcntc. lucgo 
dcslicclo hucia la parte frontal dc la computadora y aprictc cl 
mi J Jo para ascgurarlo. 

2. Iftsialc cl bloqueo dc cable opcional, si sc desca. 

3* Coloquc nucvamcntc la base. s\ sc desca. 

4. Kcconcctc iodos los dispositivos externos, enchufc cl cable de 
alimentation en cl lomacorricnlc y encienda la computadora, 

5* Utilicc Computer Setup para activar cl Sensor Inlcligcntc dc 
Cubicna. si sc desca. 
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Extraccion y Reemplazo del Panel Frontal y del 
Compartimiento para Multiples Dispositivos 

Paru needier a la umdad interna dc disco dure debe cxtracr cl panel 
tronlal y cl Compartimiento pom Multiples Dispositivos. 

L Si cl Sca**or Inlcltgcnic dc Cubicrta esta activado. re i mac la 
computadora c injzrcsc a Computer Setup para dcsactivarlo. 

2. Apayuc la computadora corrcctamcntc a trav£s del sistcma 
opcralivo y luego todos las dtsposilivos cxicrnos. 

3. Dcsconeetc cl cable dc alimentation del tomacorricntc, de la 
computadora y todos los disposiuvo-s cxtcrnos. 

4* Coloquc la computadora sobft uno dc huh ladon con las 

olmohadillas dc coma hacia abajo< (Si utiliza la computadora cn 
configuration de Torre, cxtratpa la base de la computadora* 
Consults la section "Concxton y lixtraccion dc la Bo.se dc la 
Torre" en la paj*ina 2-7 para obtcner mis information.) 

5. Retire cl panel dc acccKO. Corwulte la section "Extraccion y 
KcemplaTodcI Panel de Acccso" cn la pogina 2-1 para obtcner 
mas information. 

6. bxlraiga la umdad del Companimicnto para Multiples 
Dispo&iuvoK. Consulte la seccion "Extraction de una Umdad del 
Compartimiento para Multiples Dispositivos" cn la papina 2-33 
para obtcner mis intormacion. 
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7* lixtraica la tarjcta hija del Compaitimiemo para Multiples 
Dispositivos al sacarla hacia afucra dc la computadora. 




Extraction de to Tafjeia Hija del Comportimtento para Multiples 
Dispo&itivas 

8. Dcsconcctc los cables del vcnlilador 



t 



Desconexidn de hs Cobles del VeaUhdar 
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Dcsconcctc los cables del parlantc 




Desconextoa de hs Cobles del pQrlante 

10* Empujc la palanca cn cada lado del c has is hacia arriba y hacia la 
parte trascra de la compuladora • y levanle el panel frontal y el 
Comparlimienlo para Multiples Dispositivos hacia adclanle y 
afuera de la compuladora © 




Extracd6n del Panel Frontal y del Comportimiento para Multiples 
Dispositivos 
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Para colocar nuevamcnte cl panel frontal \ cl Companimicnio para 
Multiples I )>spostti vov 

1. Asegiircse dc que cl pond frontal y cl Compnitimicnto para 
Multiples Dispositive* csicn alincados corrccliLmcntc. lucgo 
deslicc cl cnsamblajc hacia la pane trascra de la computation* 
hasta que se encajc corrcclamcnic. 1:1 reten en cada lado del 
chasis dc la campuladoni rctornarti a hu posicion original. 

2. Reconccte los cables del parlantc 

3. Reconccte los cables del vcntilador. 

4. Recmplace la tarjeta hi|a del Comparlimicnlo para Multiples 
Dispositivos allncandcla cuidadosamcnlc con la ranura del 
concctor y prcslonandola lirmcmcntc en ku lugan 

5. Recmplace la unldad en cl Compartimicntos para Multiples 
Dispositivos. Ccmsultc la section "Insercion dc una Unidad en cl 
Com pari imicnio para Multiples Dispositivos" en la pagina 2-34 
para obtcner mas information. 

6. Coloque nuevamcnte el panel de acccw. 

7. Coloque nuevamcnte la base. si -c desca. 

H. Reconccte lodos los dispositivos externos, enchufc el cable de 
alimcntacion en cl lomacorncnlc y encienda la computadora. 

9, Utlllcc Computer Setup para activar el Sensor Inteligcnle de 
Cubicna. si se desea* 

Conexion y Extraccion de la Base de la Torre 

ftira utili/ar la Desktop Ultra-Dclgada en configuration de Torre: 

L Saiga de todas las aplicacioncs de so it ware, apaguc el sistcma 
opcralivo, apaguc la computadora y lodos los dispositivos 
exiemos, Juego dcsconcctc el cable dc alimcntacion del 
tomacornentc 

2. Coloque la computadora en la position dc Torre de modo que el 
Com parti mien I o para Multiples Dispositivos y cl vcntilador estcn 
en la pane interior y la ranura de expansion PCI cn la pane 
superior 



C L'l£] o'f H.j'j',. jr • 



2-7 



Rotation do h Computodoco en h Position de Tom 

X Coloquc la computadora cn la base para que Ins ganchos cn la 
parte frontal dc la base de Ja torre sc encajen con las ranuras en la 
parte inferior dc Ja computadora* lucgo deslice la computadora 
hacia atris hasta que los ganchos sc acoplcn 0 

4. Apriete el tornillo para ascgurar Ja computadora a Ja base 0. Estc 
proccdimiento adiciona cstabilidad y ayuda a proporcionar una 
vcntilacion adecuada a las components intcrnos. 




Conexidn de lo base o la Compiftodoro 



ActuaUzocioncs dc Hot J wore 



5. Reconcetc todos los dispositivos cxtcrnos, cnchulc cl cable dc 
aliment acion cn cl tomacorricntc y encienda la computadora. 

Para cxlracr la base dc la computadora: 

I * Sal v - dc lodas las aplicacioncs dc software, apaguc cl m sterna 
opcrativo. apaguc la computadora y lodos los dispositivos 
cxlenKH. lucgo dcsconcctc cl cable dc alimcnlacion del 
tomacorricntc 

2. Suckc el tornillo dc aprictc manual que ascgura la base a la 
computadora O. 

3. Dcslice la compuladora hacia adclanie hasta que sc desacoplc de 
los ganchos en la parte frontal de la base, luego levante la 
computadora hacia arriba y afucra del soporlc © 
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4* Coloquc la computadora sobrc uno dc sus lados con I 
almobadiJIas dc 




Rotation de lo Computodoro en to Position de Desktop 

S. Keconcctc lodos los dispositivos extcrnos. enchute c! cable dc 
aliment acion cn cl lomacorricnlc y encienda la computadora. 



Instalacion de Memoria Adicional 



DIMM 



La computadora incluyc modules dc memoria doblc cn Unca (DIMM) 
de memoria dc acccso alcatorio sincronica y dinamica dc doblc 
velocidad dc datos (DDK2-SDRAMJ. 



Los sockets dc memoria dc la placa del Msicma sc pucden complclar 
con has! a trcs DIMM cstandarcs. Estos sockets dc memoria incluycn 
por lo mcnos un DIMM de memoria prcinsialado. Para alcanzar cl 
soporlc maximo dc memoria. es posiblc completar la placa del 
sistcmacon hasla 4 OB dc tnemona conligurados cn el modo de canal 
doblc dc alio rcndimicnto. 
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DIMM DDR2-SDRAM 

Para un funcionamicnlo adccuado del sistcma. los DIMM deben 

■ 240 clavijas cstandar en la industria 

■ PC2-4200 dc 533 MHz sin bufer 

■ DIMM DDR 2 -SDRAM dc 1,8 voltios 
Los DIMM DDR2-SDRAM deben tambien: 

■ admiiir lalcncia CAS dc 4 (CL = 4) para DDR2/533 MHz 

■ contcner la infonmacion obligatoria DIMM DDR2 del Joint 
Electronic Device Engineering Council (JEDHO 

Adcmas. el sistcma admitc: 

■ tccnologias dc memoria dc 2S6 Mbits. 5 1 2 Mbits y t Gbit no 
ECO 

■ DIMM dc un solo canal o doblc 

■ DIMM constntidos con dispositivos DDR \S y xl6: no 
admiiidos DIMM constmidos con SDRAM x4 



EJ sistcma no sc iniciara si utiliza modulos DIMM no admiiidos. 

Consultc la Guia de la Uutidad Computer Setup (FIQj cn cl CD dc 
Documentacuw y Diagnostico para obtcner mas informacion accrca 
dc como dctcrminar la frecuencia dc bus dc proccsador cspccilica 
para su computadora. 



Sockets DIMM 



bl sistcma funcionara aulomalicamcntc cn cl modo dc un solo canal, 
modo Asimctrico dc canal doblc o cl modo Intcrcalado dc canal doblc 
dc alto rend i micnto* scgun como los DIMM son instalados. 

■ HI sistcma funcionara cn cl modo dc un solo canal si los sockets 
DIMM son complctados cn un solo canal. 
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Actualization** dc Hardware 



■ til sjstcma luncionara cn cl modo Asimctrico dc canal doblc si la 
capacidad dc mcmoria total dc los DIMM cn cl Canal A no cs 
igual a la capacidad dc mcmoria total dc los DIMM cn cl Canal 
B. 

■ bJ sistcma funcionara cn cl modo lntcrcalado dc canal doblc dc 
alto rendimicnto si la capacidad dc mcmoria total dc los DIMM 
cn cl Canal A cs igual a la capacidad dc mcmoria total dc los 
DIMM cn cl Canal B. Sin embargo, la tccnologia y cl ancho del 
dispositivo pucden variar cntrc canalcs. For cjcmplo, si cl Canal 
A sc complcta con un DIMM dc 512 Mbils y cl Canal B con dos 
DIMM dc 256 Mbits, cl ststcma funcionara cn cl modo 
lntcrcalado. 

Bxistcn trcs sockets DIMM cn la placa del ststcma. con un socket cn 
cl Canal dc mcmoria A v dos sockets cn cl Canal dc mcmoria B. Los 
sockets son llamados XMM I . XMM3 y XMM4. Bl socket XMM I 
tUnciona cn cl Canal dc mcmoria A: los sockets XMM? y XMM4 
luncionan cn cl Canal dc mcmoria B 
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Socket DIMM XMM3 ( Conol B 


Negro 




Socket DIMM XMM4, Canal B 


Blanco 


• 


Socket DIMM XMMI. Canal A 


Negro 



Adicion o Extraccion de un Modulo de Memoria 

/\ Pftf CAUCl6N: Lot sockets de lot modules de memoria lienen confacku 
f » melalicot dorados* Al odualiior la memona, es impcrtaixVi ulilizar 

modulo* ae memona con corJoctot rnctalicos dorado* para p^eventr to 
corrosion y/o oxidacion retultontet del uio de melales compatibles 
que enlren en con la do. 



A 



PRECAUCION: la eledriciaaot e&lbtica puede donor las componenle* 
etedronicot de la compuladora. Anles de * nit tar eslos procedimienroi, 
caecjjreie de no eslar caraoda de eledricidod eslalica locando 
brevemenle un ob-|efo melalico coneclado a lierra, Coruulle el Apendice 
D, "Descaraja Eleclrosiahca* para ob*ener men inlormaodn 



A 



PftECAUCION; Al mampular un modulo de memoita. ctiegurc&e de no 
locar mnguna de lea conlactov Si lo hace. puede donor el modulo. 



L Si cl Sensor Inlcligcaic dc Cubicna csta aclivada, rcimcic la 
computadara e ingrcsc a Computer Sciup para dcsaclivarlo. 

2. Apaguc la compuladora cofrcctamcntc a iraves del Aislcma 
operativD y lucgo todos los disposiiivos cxlcnios* 

3. Dcscanecic cl cable dc alimcnlacion del tomacaiTicnic, dc la 
computadcira y Lados los dispositivos externa*. 

4. Coloque la camputadora sobir uno dc sus ladas con las 
almohodjllas dc tr^nu haria abaju. (Si uliliza la computadoca cn 
configuration de Toirc* cxtraiga la base de la compuladora- 
Ccinsulic la scccton "Cnncxton y Extraccion dc la Base dc la 
Torre" cn la pagina 2-7 para ohtcner mas information.) 
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5. Retire cl panel de accctio. Coruultc la ncccian "Kxtraccion y 
Itccmpla/o del Panel dc AcccscT* cn la pagina 2-1 para oblcncr 
mas information. 

6. Ubtquc Ioh sockets dc Ion modulo* dc memoriu cn la placa del 

AO VE K 1 1 N OA: Poiq /edtxif cl rieigo be que ocurran levones 
£ ■ J corpora lei al bear supcrlicm colienta. perrnito que las componentcs 
i j\V»f noi del iiifetfKJ le enfrien antes de tocai lov 



7. Para cxlracr un modulo. 

a. Ahra amhos retencs O del socket DIMM al mismo bempo. 
Dc csta mancra sc libera el modulo y se dcsliza parcialmenle 
hacia afucra del socket, 

h. Levantc cl modulo del socket ©. 




Extinction de Mddutos de Memono 
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Si solamcntc un modulo dc mcmoria cs utilizado cn cl sistcma. debe 
ser inslalado cn cl mismo socket cn cl cual cstaba instalado cl modulo 
dc mcmoria prcinstalado dc fabrica. 



Para instaJar un modulo dc mcmoria: 

a. Abra ambos retencs • del socket DIMM. 

b. Haga coincidir la mucsca del modulo con la Icngiitfa del 
socket de mcmoria* Prcsionc firmcmcnte cl modulo hacia 
ademro del socket ascgurandosc de que estc lotalmcntc 
inscrlado y debidamente encajado. Los retencs sc ccrraran 
automaticamcntc cuando cl modulo cnca)c corrcctamcnlc. 
ascgurando cl modulo cn cl socket ©, 




Adiacn de Modules do Memorio 



HI modulo de mcmoria sc puede instalar de una sola mancra, Haga 
coincidir la mucsca del modulo con la Jengiicla del socket dc 
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Para obtcner un rcndimicnto maximo. complete los sockets para que 
la capacidad dc mcmoria del Canal A sea igual a la capacidad de 
memoria del Canal H. Porejcmplo* si tiene un modulo DIMM 
preinstalado en el socket XMM1 (Canal A) y esta adicionando un 
scgundo modulo DIMM, sc recomienda que instate cl scgundo 
modulo DIMM dc igual capacidad de mcmoria. 

9* Coloque nucvamente el panel dc acccso. 

10* Coloque nucvamente la base, si sc desca. 

1 L Rcconectc lodos los dispositivos extcrnos. cnchulc cl cable de 
alimcntacion en cl tomacorrientc y encienda la computadora. 

La computadora rcconoce automalicamcntc la mcmoria adicional 
cuando la encienda. 

12. Utilke Computer Setup para activar cl Sensor Intcligcntc dc 
Cubierta. si sc desca. 



Instalacion o Extraccion de una Tarjeta de 
Expansion 



HI agrcgado dc una tarjeta de expansion requicrc un cnsamblajc dc 
tarjeta de expansion opcional con tarjeta risen que puedc ser 
adquirida de HP o un provecdor autorizado. 

La computadora ticne una ranura PCI dc expansion dc altura total y 
longitud media que puedc acomodar una tarjeta dc expansion 
opcional dc hasta 10,67 cm (4,2 pulgadas)dc alturay 16.76cm (6,6 
pulgadas) dc longitud. Una amptia variedad dc tarjeta* PCI cslan 
disponiblcs. incluyendo: 

■ Tarjeta dc Red lnalambrica Local (WLAN) 

■ Tarjeta FircWire 

■ Tarjeta de Modem 

■ Tarjeta del controlador de intertaz dc red (NIC) 

■ Tarjeta de graTicos 
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Al adicionar una tarjcta dc graficos dcsactivarii, dc lorma 
prcdctcrminada, los graficos tntcgrados cn la placa del sistcma. E* 
posiblc rcactivar los graficos imcgradm aJ modi lie ar las 
con itgurac tones dc la BIOS cn Computer Setup, 



Un cnsamblajc para Desktop Ultra-Dclgada dc WS serial o pandclo, 
disponiblc como opcton. rc cm plaza la cubicna dc la ranura dc 
expansion y se conccta dircclamcntc a la placa del ststcma. 



Instalacion de la Tarjeta de Expansion 



Kste proccdimiemo rcquicrc un cnsamblajc de tarjeta dc expansion 
opcional con tarjeta riser, que puede Her adquirida de HP o un 
provecdor auum/ado. 



1. Si cl Sensor Intcltpcnte dc Cubicrta esta activado. rcintcie la 
computadora e incrcse a Computer Setup para dcsactivarlo. 

2. Apaguc la computadora corrcclamcntc a traves del sistcma 
opcrativo y lucgo todos los disposllivos cxtcrnos, 

3. Dcsconeeic cl cable dc alimcnlacion del tomacorricntc. de la 
computadora y todos los dispositivos extcrnos. 

4. Coloquc la computadora sobrr uno dc huh lados con las 
aJmobadjJIas dc izoma hacia aba)o< iSi utili/a la computadora en 
contiguracion de Torre, cxtraipa la base de la computadora* 
Consulte la seccion "Conexton y Hxtraccion dc la Base dc la 
Torre" en la pagina 2-7 para obtcner mas informaadn.) 

5. Retire cl panel dc acccso <consullc la seccion Lxirjccion y 
Kcemplaxodel Panel de Accew" cn la pagina 2-1 pan obtcner 
mas intormacidn)* 
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7* Bxtraiga la cubicrla dc la ranura dc expansion del nucvo 
cnsamblajc dc la tarjeta dc expansion con tarjeta riser: 

a* Si cl rcten no csta abicrto, aprictc Ids lados del rctcn para 
libcrarloO 

K Abrael rc(cn © + 

c. Hxlraiga la cubicrta de ranura hacia afucra del cnsamblajc de 
la Ku'icta dc expansion ©< 




Extraction do h Cubiorta do Rooura de h tarjeta de Expansion 
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S. Instate la tarfcla dc expansion: 

a* Si cl rctcn no cMa abicno. aprictc Ids lados del rctcn para 

b. Abra ct rctcn ©♦ 

c. Dc&lkc y prcsionc firmcmcntc la urjcia dc expansion cn I 
ran uni para que sc ajustc corrcctamcntc ©, 



a 




tnstalocidn de h Tarjeki de Expansidn 



AJ instalar la tarjcla dc expansion, ascgurcsc dc prcsionar lirmcmcnlc 
la larjcta para que lodo cl concctor sc ajustc corrcclamcnlc cn cl 
socket dc Ja Larjcta dc expansion, 

9* Cicirc cl dispositivo de retencion de la tarjcla dc expansion, 
ascgurando que sc encafe corrcctamcntc. 
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10* Ascguresc dc ah near Lis lenguctas del cnsamblagc dc la tarjcla dc 
expansion con las ranuras del chasis dc la compuladora y 
presume el cnsamblajc lirmcmcntc en su lugar. 




losfahcida del Eosombhje de la lar'feto de Expansion 

1 1 * Conecle los cables extcrnos en la tarjeta instalada. si cs neve sarin. 
Concctc los cables intcmos en la placa del m sterna, si es 
nccesario. Si la tarjcla rcquicrc audio, concctc el cable de audio al 
concctor en la placa del sistcma rotulada "Aux" (ubicado debajo 
del compart imicnlo de la fuente de alimcntacion). 

12. Coloque nucvamcntccl panel de acccso. 

1 3* Instate el bloquco dc cable opcional, si sc desca. 

14. Coloque nucvamcntc la base, si sc desca. 

15* Rcconcctc todos los dispositivos externos, enchufe cl cable de 
alimcntacion en el tomacorricnlc y encienda la compuladora, 

16. Utilicc Computer Setup para aclivar el Sensor Inlcligcntc dc 
Cubicna, si sc desca* 
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Extraccion de la Tarjeta de Expansion 

L Si cl Sc asur Inlcligcnic dc Cubicna csta aclivada, rcinicic la 
computation! c ingrcsc a Computer Sclup para dcsaclivarlo* 

2. Apaguc la cumpuladora coircctamcntc a iraves del m Menu 
openilivu y lucgo todos los disposiiivos cxlcrnos. 

3. Dcscaneclc cl cable dc aJimcnlacion del tomacarricntc, dc la 
computadora y Lodos los dispOMtivos cxlcrno*. 

4. Coloque la computadora sobre uno dc sus lodns con las 
almohadjJJas dc goma hacia abajn. (Si uliliza la camputadnra co 
configuration dc Toirc cxtratga la base dc la campuladora. 
Consullc la scccion "Conexion y Extraccion dc la Base dc la 
Torre" cn la pagina 2-7 para ohtcner mas informacidn.) 

5. Rctur cl panel dc acccso (consutlc la scccion "Eairaccion y 
Kccmplazo del Panel dc Accc&cf* en la pagtna 2-1 para ablcncr 
mis inlbrmacion). 

ft, Lcvaiitc la manija • del casamblajc dc la tar)cla dc expansion v 
retire) a hacia afucra dc la computadora © 




Extraccion del Ensambhfe dc to Taffeta de Expansion 
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7* Bxtraiga la larjcta dc expansion: 

a* Si cl rctcn no csta abicno. aprictc Ids lados del rctcn para 
liberate 

b. Abra cl rctcn ©< 

c. Sostcnga la taijcta dc cada extremo y mucvala 
cuidadosamcnic dc un lado a otro hasta que los concdofes se 
libercn del socket. 

d. Tire la larjcta dc expansion dircctamcntc hacia arriba del 
socket lircsc dc no rozar la larjcta conlra el 
cnsambla)e dc la larjcta dc expansion* 




Extfocd6n do to Torjeto do Expansion 
S. Guardc la tarjcla cn un csluchc anticstatko. 

9* Si no esta instalando una nucva larjcta dc expansion, instate la 
cubicrta dc la ranura dc expansion para cubrir la ranura abicrla o 
instalc cl cnsambla)c de la taijcta dc expansion sin taijcta riser 
que vicne con la computadora. 
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/\ PRECAUCI6N: faro oMjguror un cnfrtamicnJo odecuodo de los 
Z_\ component inlcrnos durante funcionamienlo dcapucs de cxtraer la 
taffcto dc expannon^ tnted debc rcempkuarla con una nucva larjela, 
ojbrir la ronura atxerta (par Cfeniplo, can una cub>er4a metolica) o 
rccmplacc el cnsambloie dc la tar jeto dc expansion can d en&ombJaie 
dc la lar)cla dc expansion tin Iarfc4a nscr que vicne con la 
CQiriputadora* 



10* Coloquc nucvamcntc cl panel dc acccso. 

1 L Instate cl bloquco dc cable optional, si sc desca. 

1 2. Coloquc nucvamcntc la base, si sc desca. 

13. Reconcctc todos los dispositivos extcrnos. enchute cl cable dc 
alimcntacion cn cl tomacorricnlc y encienda la computadora. 

14. Utilicc Computer Setup para activar cl Sensor Inlcligcntc dc 
Cubicna, si sc desca. 

Actualizacion de la Unidad de Disco Duro 

La Desktop Uhra-Dclgada admitc solamcntc unidades de disco duro 
interna* ATA (SATA) Serial; unidades dc disco duro intcrnas parallel 
ATA <PATA| no son admilidas. 

Ascgurcsc dc haccr copias dc scguridad dc los datos dc la unidad dc 
disco duro antigua antes dc cxtracria con cl objetivo dc que pucda 
Uansfcrir los datos a la nucva unidad dc disco duro. 

La unidad dc disco duro de 3*5 pulgadas csta ubicada cn cl Jado 
izquicrdo dc la computadora. debajo del Compartimicnto para 
Multiples Dispositivos. 

1. Si cl Sensor Inlcligcntc dc Cubicrta csta activado. rcinicic la 
computadora c ingrcsc a Computer Setup para dcsactivarlo. 

2. Apaguc la computadora coirectamcnte a traves del sistcma 
opcrativo y lucgo todos los dispositivos extcrnos. 

3. Dcsconcctc cl cable dc alimcntacion del tomacoiricntc, dc la 
computadora y todos los dispositivos cxtcrnos. 
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4. Coloquc la computadora sobir uno dc sus ladon con las 

a I mo had 1 1 lav dc iioma hacia ahajo. (Si uliliza la computadora en 
configuration dc Torre, cxtraiga la base dc la compuladora* 
Consultc la Kcccidn "Conexion y Extraction dc la Bate dc la 
Torre" cn la papna 2-7 para obtcner mis informacion*} 

5. Retire cl panel dc acccKO. t \>nsulie la Kcccion "lixtraccion y 
KeemplaTodcl Panel dc Acccw" cn la pagina 2-1 para oblencr 
mas inlormacidn. 

6. Bxiraccion del panel frontal y del Companimicnio para Muluplcn 
Dispositivos Consulie la neecion "bxiraccion y Keempla/o del 
Panel Frontal y del Compattimiento para Multiples Dispositive*" 
en la pacina 2-1 para obtcner mas Intormacion. 

7. Retire cl retcn dc la unidad dc disco dure hacia la pane tronlal dc 
la computadora • 

J>. Gire el lado dcrccho dc la utudad dc disco dure hasia que se 
dclcnaa ©. lucgo retire la unidad hacia la dcrccha 6. 
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Al rclirar los cables, tire del conector cn vez dc los cables. Esta 
prccaucion cviiara danos a los cables. 



y* Dcsconcctc el cable de datos O de la unidad de disco duro al 
rclirar el conector del socket de la unidad de disco duro. 

10* Dcsconcctc el otro cxtrcmo del cable de datos de la placa del 
sistcma* 

1 1. Dcsconcctc el cable de alimcnlacion © dc la unidad de disco duro 
al rclirar el conector del socket dc la unidad de disco duro. 





Desconexion del Coble de Dates y del Cable de Afimeakiada de h 
Unidad de Disco Dura 

12. Transficnt loscualro tomillosde la unidad antigua a la nucva. Los 
tornillos ocupan el lugar de los rielcs de la unidad* 

Al transterir los tornillos, observe cuidadosamcnle la posicion dc los 
tornillos en la unidad antigua* Los tornillos deben ser transfcridos a la 
misma posicion en la unidad nueva. 
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13. Conectc cl cable dc datos al concctor pan* datos cn la placadel 
sistenn. 

14. Conectc cl cable dc datos 0 y cl cable dc alimcntacion ® cn la 
unidad dc disco duro nucva. 




Ubtcocidn dc los Conedores del Coble do Doroi • y de Alimentocidn 
B 

1 5* Coloquc suavemcnte cl lado i/quicrdo dc la unidad dc disco duro 
cn su lugar y luego gire cl lado dcrccho dc la untdad hacia abajo 
ha si a que sc encajc. 

16* Coloquc nucvamcme cl panel frontal y cl Companimicnto para 
Multiples Dispositivos 

17* Coloquc nucvamcme cl panel dc acccso. 

1 8, Coloquc nucvamcme la base, si sc desea. 

19* Rcconcctc todos los dispositivos extcrnos. enchufc cl cable de 
alimcntacion en cl tomacorhenlc y encienda la computadora. 

20* Utilicc Computer Setup para activar el Sensor Inlcligcntc dc 
Cubicna, si sc desca* 
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No cs ncccsario conligurar la unidad dc disco dura SATA: la 
computadora la rcconocc automaticamcntc la proxima vez que la 
encienda. 



Dcspucs dc rccmpla/ar la unidad dc disco J um. mscrtc cl CD Restore 
Plus!, para rcstaurar cl sistcma operative* controladorcs dc software y 
todos los software dc aplkacioncs que fucron prcinstalados en la 
computadora. Siga las instruccioncs dc la giiia incluida con cl CD 
Restore Plus'. Cuando cl proccso dc rcslauracion este complcto. 
vuclva a insialar lodos los archivos personates guardados cn copias dc 
scguridad antes dc rccmplazar cl disco duro. 



Trabajando con el Compartimiento para 
Multiples Dispositivos 

HI Compartimiento para Multiples Dispositivos cs un companimicnto 
especial para unidades que admitc una vahedad dc unidades 
cxtraiblcs de 12.7 mm opcionalcs. que incluyc: 

■ Unidad de Disquele de 1 .44 MB del Companimicnto para 
Multiples Dispositivos* 

■ Unidad CD KC )M del Companimicnto para Multiples 
Dispositivos* 

■ Unidad CD-RW del Companimicnto para Multiples Dispositivos 

■ Unidad DVD-ROM del Companimicnto para Multiples 
Dispositivos 

■ Unidad Combinada CD-RW/DVD-ROM del Companimicnto 
para Multiples Dispositivos 

■ Unidad de Disco Duro SMART del Companimicnto para 
Multiples Dispositivos 

* Pucdcn scr dc concxion en calientc o inscrcion cn calicnte 
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A PRECAUCI6N: faro evilor b perdida de kobojo y donos o lo computodoro 
L \ ob unidod: 

■ Ante* de monipubr una unidod, osegurese de no es*ar corgodo de 
dedricicbd «!dl:co Cuondo monipule una unload, no loque el 
conecfor 

■ Antes de viator, enviar, almacenar o exlroer una unidad que no icq 
b unidod de disco duro. asegurese de que no hayo mngun medio en 
b unidod, lol como un daquete. CO ROM o DVDftO.M y que ta 
bandefa para medio* esle cerrada. 

■ Manlpuie la unidod con cuidado; No utilice fuerza excesivo cuondo 
b inserle, no lo de(e caer y no prewone en b cubwrla super or. 

■ No exponga b unidod de dtsco duro a liquidos. temperoiuros 
extremal o produclos que lengon compos mogneticos, como 
monitores o porbntei 

■ Si es necesono envwi por correo una de las unidades, coloquela en 
un paquele de envio con acolchodo de burbu|as» o olgun o!ro lipo de 
material de empaque de prorecaon y poncja una eliqueta que digo 
•Fragil: Manipule con Cuidado*, 



"Conexion en Caliente" o "Insertion en Caliente" de 
Unidades en el Compartimiento para Multiples 
Dispositivos 

/\ PRECAUCI6N: Faro evilar donos a la compuladora, disco duro y todos los 
L — \ dak» almocenados en la unidod; Antes de Inserter o extraer la unidod de 

disco duro* apague la corapuladoro. Nunca exlraigo lo unidod de disco duro 
si la compulodora esfo encendida 0 en e) modo En Espero, Pora verificor que 
b compuradoro no esld en el modo En Espero. enciendab y luego apaguelo. 



A 



Si la compuladora csta ejecutando cl sistcma operauvo prcviamcnlc 
instalado y suministrado por HF. cs posiblc inscitar o extracr la 
unidad de disquclc o la unidad CD-ROM micntras Ja compuladora 
cstc encendida. apagada o cn cl modo iin Rspcra. 

PRECAUCION: Despues de interior b umdod optica mientras b 
computadora esto encendida, remioeb para certincarse que la unidad 
optica funciona cor redo mente si ulilUa las aplicaoones de software de 
ojrabacion, copia de segundod o reproducoon de video. 
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Activation y Desactivacion del Reten de Seguridad del 
Compartimiento para Multiples Dispositivos 

AI activarlo, cl rc(cn dc ncguridad de la umdad dc Compartimicnto 
para Multiples DiKposllivo* dcsacliva la palanca dc expulsion para 
que no se pucda cxlracr la unidad mstalada cn cstc Compartimicnto. 

Para asccurar una unidad cn cl Comparlimicnlo para Multiples 
Disposiiivos 

1. Si cl Sensor Inlcligcntc dc Cubicrta csti activado. rcinicic la 
computadora c Lnjzrcsc a Computer Setup para dcsactivarlo. 

2. Apa^uc la computadora coirectamcntc a Iravcs del sistcma 
opcrativo y lucgo todos los dinposllivos cxicrnos. 

3. Dcsconcctc cl cable dc all men ue ion del tomacorricntc. dc la 
computadora y todo\ Ioh dispositivos cxtcrnos. 

4. Coloquc la computadora sobrr uno dc huh ladon con las 
almohadillas dc izoma hacia abajo. iSi utiU/a la computadora en 
coniiguracion dc Torre, cxtratpa la base dc la computadora. 
Consullc la section "Concxmn y Hxtmccion dc la Base dc la 
Torre" cn la papina 2*7 para obtcner mas iniormacion.) 

5. Retire el panel dc accctio. Consultc la neccion "Extraccion y 
KccmplaTO del Panel de Acceso" cn la pogina 2- 1 para obtcner 
mas information. 
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6* Girc cl rctcn hacia cl lado izquicrdo dc la computadora hasta que 
sc encajc. 




Activotidn del Reten de Seguridad del Compartlmlenfo poro Multiples 
DispQ&itivos 

7* Coloquc nucvamcntc cl panel dc acccso. 

8. Coloquc nucvamcntc la base. si sc desca. 

9. Reconcctc todos los dispositivos cxtcrnos, cnchulc cl cable dc 
alimcntacion cn cl tomacorricntc y encienda la computadora, 

10* Utilkc Computer Setup para activar cl Sensor Intcligcntc dc 
Cubiena. si sc desca. 

Para desactivar cl rctcn dc scguhdad del Compartimicnto para 
Multiples Dispositivos: 

1. Si cl Scitsor Inlcligcntc dc Cubicrta csta activado, rcinicic la 
computadora e ingrcsc a Computer Setup para dcsactivarlo* 

2. Apaguc la computadora coireclamcnte a traves del sistcma 
opcrativo y lucgo todos Ids disposilivos cxternos. 

3. Dcsconcctc cl cable dc alimcntacion del tomacorricntc, dc la 
computadora y todos los dispositivos extcrnos. 
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4. Coloquc la computation sobir uno dc sus lados con las 
almohadillas dc coma hacia ahijo. (Si utihza la computadora cn 
contigurocion dc Torre, cxtratga la base dc la computadora. 
Consultcla wccion "Concxion y lixtracaon dc la Base dc la 
Toitc" cn la papna 2-7 para obtcner mas inlormacion.) 

5. Retire cl panel dc acccso. Coasultc la section "lixtraccion y 
Rccmpla/odcl Panel dc Acccso" cn la pagina 2-1 para oblencr 
mas information. 

6. Gire cl rctcn hacia cl lado izquicrdo dc la compuiadora hasta que 
se encajc. 




f 



Desactivoci&n del Reten de Segvndod del Compartimiento poru 
Multiples Dispostiivos 

7- Coloquc nucvamcntc cl panel de acccso* 

8. Coloquc nucvamcntc la base, si sc desca. 

9. Kcconcctc lodos los dispostiivos cxtcrnos. enchufc cl cable de 
alimentacion cn cl lomacomcnlc y encienda la computadora. 

10. Utilicc Computer Setup para acinar el Sensor Inlclipcnlc de 
Cubicna. si se desea* 
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Extraction de una Unidad del Compartimiento para 
Multiples Dispositivos 

1 , Extraiga todos los mcdios cxtraiblcs. como un CD dc la unidad. 

2. Antes dc cxtracr una unidad optica o disquclc. detenpa la unidad 
utilizando cl icono Extraction Scgura dc Hardware cn la barra 
dc ureas dc Windows. 

S. Si no esta concclando cn calicntc la unidad dc CD-ROM o 
disquctc. saljra dc todas las aplicacioncs dc software, apaizuc cl 
ststcm i operative y la computation!. 

4, Dc&activc cl retcn dc scguridad del Compartimiento para 
Multiples Dispositivos. si csta activado. Coruultc la Hcccion 
"Activacion y Desacuvacion del Retcn dc Scguridad del 
Compartimiento para Multiples Dispositivos" cn la pagina 2~M) 
para obtener mas intormacion. 

5. Dcslicc la palanca dc expulsion hacia abafo |o hacia la i/quicrda 
dc la compuiadora, si *c encucntra cn conliguracion dc desktop) 
O para cxtraer la unidad 9 del Companimicnlo para Multiplex 
Dispositivos. 




Extraction de una Unidad del Compartimiento para Multiples 
Dispositivos filustroda con la Desktop Ultro Delgoda en configuration 
de lone} 
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Insercion de una Unidad en el Compartimiento para 
Multiples Dispositivos 



1 * Hxlraiga todos Ids mcdios cxtrai'Mcs. coma un CD de la unidad, 

2. Si no esta concctando cn calicmc la unidad dc CD-ROM o 
disquctc* saiga dc todas las aplicacioncs dc software, apaguc cl 
sistema opcrativo y la computadora. 

3* Con la pane superior de la unidad hacia la izquierda (o hacia 
arriba* cuando la compuladora esta cn conliguracion dc desktop) 
y el concctorde la unidad oricntado hacia la computadora. deslice 
la unidad cn cl Compartimiento para Multiples Dispositivos y 
cmpu)c!a con tirmcza para ascgurarsc dc que cl concclor clcctrico 
sc ajustc corrcctamcntc. 




Insercidn de una Unidod en et Compartimiento poro Multiples 
Dispositivos fifoskado con lo Desktop Uhro Detgodo en conHgorocidn 
detom) 
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4. Dcvpucs dc insert ur In unidad optica micntnis la computation! esta 
cnccndida. rcinfclcla pan ccniticarsc dc que lu unidad optica 
tunciona correetamcntc si utiliza las tiplicacioncs dc boh wore dc 
crahacion. copia dc scguridad o reproduce ion dc video. 

5* Acivc cl retcn dc sccuiidad cn cl Compartimicnto para Multiples 
Dispositivos. si se descu. Comailtc la sceclon "Activacion y 
Dcsactivacibn del kctcn dc Scpundad del Compartimicnto para 
Multiple* Disposilivos" en la pagina 2-30 para obtcner mas 
inibrmacion. 

Si cl disposiiivo no tunciona. venfique si Ioh coniroladorcs dc los 
disptniiivoH ncccsarios cxl&n inslaludos cn cl sistcma. Si no cMdn 
disponiblcs. cs posiblc destorpado*, gratuilamcnlc. del sllio Web dc 
HP en www.hp.com/la. Haga die cn soporlr j conlroladorcs. 
sclcccionc Dcscurgu i cuntroladorrc y software, ingrcsc cl numero 
dc modclo dc la computadora y prcsionc Intro. 

Particionamiento y Formateo de un Disco Duro del 
Compartimiento para Multiples Dispositivos 

Dcbc cstar rccLstrado como un AdminLstrador o micmbro del gnipo 
del admimst radar pom poder completar c*tc procedimlcnto. 



L Salizadc todos las aplicacioncs dc software, apacuc cl sistcma 
openitivo y la computadora 

2. Insert c la unidad dc disco duro del Compartitnicnto para 
Multiple - Dtsposilivos en cl Compartimicnto. Consullc la seccidn 
"Inscrcibn dc una Unidad cn cl Compartimicnto para Multiples 
Dispositivos" cn la pagina 2-34 para obtcner mas intormucibn. 

3. bneienda la computadora. 

4. Hagacliccn Initio. 

5. Hagu clic con cl boton dcrccho en Mi PC > cn sccuida hapa clic 
cn Adminislrar 



6. Hag a clic cn Almaccnur. luceo haea clic dos veccs cn 
Administration di 1 ! Disco. 
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7* Haga cite con cl bcHon dcrccho cn la unidad dc disco duro del 
Comparlimicnlo para Multiples Dispositivos y cn scguida haga 
clic cn Parti dona mien to. Lea cuidadosamcntc y rcsponda lodo* 
los comandos que aparczcan cn pantalla. 

Consullc Ayuda cn Linca (haga clic cn Action > Ayuda) para 
ohtcncrinlormacioncs adicionalcs. 
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A 

Especificaciones 



Desktop Ultra-Delgada 

Oimensiones de la Desktop 

(en la posiddn de Torre) 

Allura 1 2,40 pulgados 315mm 

Ancho 2,75 pulgados . r 

Profundidod 13,18 pulgados 335 mm 



Peso Aproximado 


13,9libras 6,3 kg 


Peso So port ado {cargo mdximo distribuida en la 


77 libros 35 kg 


Rango de Temperaturas (los volores esldn 
sufelos a cambios segi/n la altitud respecto al 
niveJ del mar) 

En fundonamtento 
Fueta de operoddn 


50 s a 95* F 10° a 35* C 
-22° a 140° F -30* a 60* C 


La lemperalura & operad6n disrninuye 1* C per coda 300melras (1.000 pies) haito los 
3.000 melros (10.000 pies) sobre el nivel del mar, sin luz solar direclo. la vdocidod maxima 
del Gambia es de 10 ' C (50' F) par bora. £1 lipo y numero de opdones insloladas pueaen 
reslnngir el lirrule superior. 


Humedad Relative (sin condensaddn) 

En fundonamiento (28* C (82,4* F) 
mdximo de bulbo humedo) 
Fuera de operaddn [38,7* C (101.66° f) 
mdximo de bulbo humedo) 


10a90% 
5 a 95% 


Altura Maxima (sin presurizor) 

En fundonamiento 
Fuera de operaddn 


10.000 pes 3.048 metros 
30.000 pies 9.144 metres 
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Desktop Ultra-Delgada (continuocion) 



Impacto Mecanico (11 ms de impul&o de 






medio ondo sinusoidal) 






En f undone miento 
Fuero de operacion 


5G 
20 G 




Vibracion (aleatoria, nominal G) 
En funciona miento ( 1 0 a 300 Hz) 


.25 




Fuente de Alimentation 






Range de Vollaje de Funcionomiento 
Range de Voftaje Nominal" 
Frecuencio Nominal de Unea 


90 a 264 Vca 
I00o 240 Vca 
50 o 60 Hz 


90 a 264 Vca 
1 00 o 240 Vco 
50a 60 Hi 


Potencia ae Salida 


20\j W 




Corriente Nominal de Entrada 


4 A 


2 A 


(maxima)* 


(en 100 Vca) 


(en 200 Vca) 


Oisipacion Termfca 






Maxima 

Normal (inactive) 


1050 BTU/hr 
341 BTU/hr 


265 kgcol/ht 
86 kgcol/hr 



"Este si sterna utilize una fuente de olimenracion corregida por el factor de potencia 
active Eslo permite que el sistema cumpla con los requisites de rrtorca CE para su uso 
en los poises de la Union Europeo. Esfa fuente de alimentation corregida por el factor 
de potencia actrvo tombien tiene la ventoia odicional de no requefir un interrupter 
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Reemplazo de la Batena 



La batcn'a que vicne con la computadora suministra cncrgia al rclo) 
cn ticmpo real (KTC). Al rccmplazar la batena, ulilicc una batcria 
cquivalcntc a la instalada originalmcntc cn la compuladora. La 
computadora vicne can una balcria dc cclula do litio dc 3 voltios. 

La vida util dc la batcria dc litio puede alargarsc encbufando la 
computadora a la fucntc dc alimcntacion dc CA. La batcn'a dc litio 
solo sc uliliza cuando la computadora NO csta concctada a la fucntc 
dc alimcntacion dc CA, 



A 



la computadora conliene una batena interna de dioxkJo de 
Irlio-rnanganeso* Existe el riesgo de que se produzco un mcendrO y 
quemaduras si b baler io no se mompula apropwdamente Fbra reducir el 
nesgo de les tones corporate*: 

■ No intente recarqar la baler ia. 

■ Mo la expo 090 a temperatures vuperiores a 60 C (140 'F). 

■ Mo la desarme, apJasle, peilore, cause cor loci rcuitos external ni la 
arroje al luego o ol ogoa 

place la balerla solo por el repoeslo HP indicaao para e*le 
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PfiCCAUCldN: Antes de reempfiaxor la baieria, es Importarrle hacer una 
copia de segurldad de la conflgufodon CMOS de la computadora. Al 
extraer © reemplazor la bateria, se borroron las conftgufadones CMOS. 
Cowulte la Guvo dc (a UtiJkhd CcvnpuW Setup (f ?0J en d CO de 
focumenbabn y Diagnosfico para obtener mas intormadones ocerco de 
cbmo hacer copias de segurtdod de la configurocion CMOS. 



Las batenas, los paquetes de baterias y los acurnuladores no deben 
anojorse junlo con la baturo domeshca general Para que sean recidodos 
o eJiminaaos en forma odecuoda, utilice el s» sterna publico de recolecdon 
de basura o devuekalos a HP, a sus scdos outorlzodoa o a sus agenres. 
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PftECAUCldN: Lo el«liic»dod e%ld!ico pucdc donor lo* conjponcidn 
cledronico* de lo cornpiriadora o los cojuipoi opcionolo Anla de inlciaf 
ctdos proccdirnicnk», a&cgurcsc d<* no eitai cargado de cJednckiad 
e^Wca tccondo brevcmcnlc un ob|ck> mddUco conectodo a licrro* 



1. Utilicc Computer Setup para dc*activar el Sensor Intcliecntc dc 
Cubiena, hi es nccesaim Consul le la (into de la Utilidad 
Computer Setup IF 10) en el CD dc Documentation y Diagnostic** 
para obtcner mas information. 

2. bxtraipa la unidad del Companimicnto para Multiples 
DispoMUYO*. Consultc la section "Lxtraccion de una Umdad del 
Compariimicnlo para Multiples Disposition" en la papina 2-33 
para obtener mas informacion. 

3. A pair no la compuladora correctamcnte a traves del sistcma 
operalivo y luego todos lo* disposllivos cxtenios* Desconccte cl 
cable de alimentacion del tomaconiente y dcsconcctc todos los 
dispoMlivos extexnos. 

4. Retire cl panel de accciio dc la computadora. Consultc la scccion 
M l£ xtraccidn y Rccmplazo del Panel dc Acccso" en la papina 2* I 
para obtener mas informacion. 

5. Bxlraiga la tarjeta hija del Compartimiento para Multiples 
DispoMtivos al *acarla hacia atueni de la computadora O. 

6. Tire la fuentc de alimentacion hacia adelante © y lucgo girc el 
lado derecho hacia arriha ©> 

7. Bxtraiga la tuente de alimentacion hacia tuera dc la computadora 



S2 



www.hfi c cm/ ta 
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Extroctidn de h F uente de Aiimefttocten 

K. U hi que la batcn'a y cl compartimicnto para batcria cn la placa del 
s i sterna. 

9* Mueva cl rctcn dc la batcn'a hacia la dcrccha O y saquc la batcn'a 
de su soportc ©. 




Extraction de lo Baterio 
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10* Mucva cl rctcn hacia la dcrccha •* Manlcnga la batcria dc 

rccmplazoconcl la Jo positive hacia la dcrccha y prcsioncla hacia 
abajo hasta que cl rctcn sc ajustc sobre cl bordc superior dc la 
batcria @ 




Reempiazo de la Bateria 



Dcspucs dc cambiar la batcria* siga Ids pasos que sc describen a 
continuacion para complctar cste procedimiento. 



1 1 . Rccmplacc la fucntc dc alimcntacion: 

a* Coloquc suavemcnte cl lado izquicrdo dc la fucntc dc 
alimcntacion cn su lugar. 

a. Girc cl lado dcrccho dc la fucntc dc alimcntacion hacia abajo 
hasta que sc dctcnga* 

b. Dcslicc la fucntc dc alimcntacion hacia atras hasta que encajc 
correct amcntc. 

12. Rccmplacc la tarjeta hija del Compatlimicnto para Multiples 
Dispositivos alincandola cuidadosamentc con la ranura del 
concctor y prcsionandola Iirmcmcnte cn su lugar* 
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13- Kccmplacc la unidad cn cJ Compartimicntos para Multiples 

DispqsWTOS. 

14* Acoplc cl rctcn dc scguridad cn cl Compartimiemo para 
Multiple* DispDsilivos. 51 5C desca, 

1 5. Kccmplacc cl panel dc acccso dc la computadora. 

16. Keconcctc lodm los dispositivos extcrnos, enchufc cl cable dc 
alimcntacion cn cl lomacorhcntc y encienda la computadora. 

17* Utilicc Computer Setup para: 

a* Kcstablcccr la fecha y la hora* 

b. Kcxtablcccr la(s) conlrascna(s). 

c Rcstablcccr \odas las conliguracioncs cspccialc* del sistcma, 

d. Activar el Sensor lntcligentc dc Cubictla. si cs neccsaho 

Consultc la Guia de la Utilidad Computer Setup (FlOt cn cl CD 
dc Documentation y Diagnostico para obtcner mis intormacion. 
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Medidas de Seguridad 



E '■■ i ■ l obtcner mas informacion accrca dc Ids rccuisos dc seguridad dc 
duios. consullc la Guia de ta Uliiidad Computer Setup (FIQj y la 
iiuitt de Administrat ion de Oesksop cn cl CD dc Dot umensation y 
DittgiUistica y la Guia HP ProteitTools Security Manager {algunos 
modclos) cn www t hp.com/lo. 



Instalacion del Bloqueo de Seguridad Opcional 

Lot htoqucos dc seguridad que sc c\hihcn a coatiauacidn sc pucden 
utiltzar para ascgurar la Dcsklnp Ullra-Drlgada. 

Bloqueo de Cable 





inzkihcion de un BSoqueo dc Coble 
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Candado 




Inskihcion de on Candado 

Bloqueo Universal del Chasis 

Sin Cable de Seguridad 

L Pase los cables del tcclado y del mouse a traves del bloqueo* 




3. In&crtc cl concctor cn cl bloquco 9 y prcsionc cl bolon © para 
activarlo. Ulilicc la JJavc suministrada paraquitarc! bloquco. 



Medidas dc Scgortdad 



Con Cable de Seguridad 

1. Aprictc cl cable dc seguridad al cnrollarlo alrcdcdor dc un objeto 
fijo. 




3. Atormllc cl bloquco al chasis ulilizando cl tormllo suministrado< 
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Guia dc Hafdwore 
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Descarga Electrostatica 



Una descarga dc clectricidad cstatica desde un dedo u olro conductor 
puede danar las larjctas dc si Me ma u olros dispositivos sensible* a la 
cstatica* Kste tipo dc daho puede rcducir la vida util del dispositivo. 

Prevention de Darios Causados por la Electricidad 
Estatica 

Para cviiar danos caiLsados por la clectricidad estatica. tcnga cn 
cucnta las siguicntcs prccaucioncs: 

■ I n el comae lo manual transponando y almaccnando los 
productos cn estuches protegidos contia la clectricidad cstatica, 

■ Manicnga Ids componcntcs scnsiblcs a la electrostatica cn sus 
csluchcs hasta que lleguen a cstacioncs de Irabajo librcs dc 
clectricidad cstatica* 

■ Coloquc los componcnlcs sobre una supcrficie concctada a tierra 
antes de rctirarlos dc sus estuches. 

■ Bvile tocar clavijas. conductorcs o circuitos clcctronicos. 

■ Asegurese sicmpre dc cMarcn conlacto a una concxion a tierra 
adecuada cuando toque algun componente o cnsamblajc sensible 
a la clectricidad estatica. 
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Metodos de Conexion a Tierra 



Hxisten varios mctodos dc conexion a lierra. Utilicc uno o mas de los 
siguicntcs metodos cuando manipulc o instalc piczas scnsiblcs a la 
clcctroslalka: 

■ Use una muncqucra concctada, mcdiantc un cable dc conexion a 
lierra. a una cstacion de trabajo o chasi* dc computadora 
concctado a tierra. Las muncqucras son bandas flcxiblcs con un 
minimodc 1 Mcgaohmio+MOporcicnlodcresistcnciaen los 
cables dc conexion a tierra, Fara proporcionar una conexion a 
lierra apropiada. ulilicc la muncqucra ajustada a la picl. 

■ Utilicc banda*s anlicsiaticas en los taloncs* los dedos dc los pic* o 
las botas cuando estc cn las cstacioncs de Irabajo. Ulilicc las 
bandas cn ambos pics cuando estc sobrc pisos conduclorcs dc 
clcctricidad cslatica o sobrc altombras disipadoras. 

■ Utilicc bciramicnlas dc scrvicio conductoras. 

■ Utilicc un kit porlalil de hcrramicnta* que cucnle con un lapetc 
plcgablc para disipar la clcctrostatica. 

Si no poscc ninguno de los cquipos sugendos para una conexion a 
lierra adecuada, cntrc en conlacto con cl distributor, revendedor o 
provecdor dc scrvicios autori/ado dc HR 

Para oblencr mas intormacion accrca dc la clcctricidad cstaiica, cntrc 
cn contacto con cl dislribuidor. revendedor o provecdor dc scrvicios 
autorizado de HK 
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Pautas Operativas de la Computadora, 
Cuidados de Rutina y Preparation para 

su Envio 



Pautas Operativas de la Computadora y 
Cuidados de Rutina 

Siga cslan p-iui xs para instalar > mantcncr apropiadamcntc la 
computadora y cl monitor. 

■ Mantcnpa la computadora alejada dc lugarcs con humcdod 
cxccsiva, lux solar dirccta y laH tcmpcraturas cxlrcmaK. unto 
calicntcs como frias. Para obtcncr mis informacion accrca dc los 
margcncH dc tcmpcratuni y humcdad rccomcndados para la 
computadora, consullc cl Apcndice A. "liNpecilicacloncs" cn csta 

■ Ponga cn funcionamicnto la computadora sobre una supcriicie 
citable y mvclada. Dcjc un cspaciodc cm iA pulaadas) cn 
los oriltctoH dc vcntilacion dc todos los lados dc la compuiadom y 
encima del monitor para pcrmillr cl flu|o dc aire ncccsario. 

■ Nunca obstruya cl llu)o dc aire a la computadora bloqucando los 
ortlicios dc vcntilacion o las cntradas dc aire* No eoloque cl 
leclado. con los noponcs del mismo rcplcgados. dircclamcntc 
contra la parte frontal dc la Jcsktop. ya que puede rcstrinpir la 
circulacton dc aire. 

■ Nunca encienda la computadora sin cl panel lateral o la cuhicrta. 

■ No apile las computadora* una encima dc la olra ni eoloque las 
computadofas tan proximas cntre si que rccirculcn cl aire una a la 
otra o que circulcn aire prccalcnlado. 
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Pbufas Operatives dc h CompuJodoro, Cotdado* dc Rut-no y Ptcporocidn poro sv f nwo 



■ Si la com pu I adorn va a scr utilizada demro dc un gabinctc 
scparado. cs ncccsario que dicho gabinctc tcnga vcntilacion dc 
cntrada y dc salida y se deben scguir las mismas pautas operatives 
listadas antcriormcntc. 

■ Hvilc que cualquicr liquido entre en contacto con la computation! 
oel tcclado. 

■ Nunca cubra las ramiras dc vcntilacion del monitor con ningiin 
lipo dc material. 

■ Instate o active las tunc! ones de adminisliacion dc encrgia del 
si sterna opcrativo o dc olro software, incluycndo cl modo Hn 
Bspera. 

■ Apaguc la compuladora antes de rcalizar una dc las siguicntcs 
actividades: 

Q Limpiar la pane externa dc la computadoia con un pano 
suave y humcdo. cuando sea ncccsario. HI uso dc productos 
dc limpicza puedc destcnir o danar cl acabado dc la 
supcriicic. 

□ Limpic dc \ cz en cuando los conductor dc vcntilacion dc 
todos los lados dc la compuladora. Las pclusas* polvo y ocros 
clcmcntos cxtranos pucden obstruircslos conductos y limitar 
la vcnlilacion. 



Precauciones para la Unidad Optica 



Ascgurcse dc poncr atencion a las siguicntcs paulas cuando opcrc o 
limpic la unidad optica. 
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Funcionamiento 



Limpieza 



No mucvj la unidad durante la operation. Hsto podria causar un 
mal I uncionamicnto durante la lectura. 

Hvite exponcr la unidad a cambios repentino* dc temperature, 
pucsto que se podna producir condensacion denttx> de la unidad* 
Si la tcmpcraiura cambia repentinamcnte micntras la unidad csta 
encendida. espcre al mcnos una hora antes de apagar el sistcnuL 
Si opera la unidad inmcdiatamenic. puede producirsc un mal 
luncionamiento durante la lectura* 

Hvite poner la unidad en un lugar muy humcdo, a tempcraturas 
extrcmas. con vibraciones mccanicas o bajo luz solar dirccta. 



Limpic el panel y los controles con un paho suave y scco o 
ligcramente humcdccido con una solucion de detergente suave. 
Nunca rocic liquidos de limpieza directamentc sobre la unidad* 

Hvite utilizarcualquicr tipo de solvcnte. como alcohol o benceno, 
que puedan daharel acabado. 



Seguridad 



Si cualquier objelo o liquido cac al interior de la unidad. dcsconcctc 
inmedialamenle la compuladora y llcvela al proveedorde scrvicio 
aulonzado de HP para que la revise. 
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Preparation para Envi'o 

Siga cslas sugcrcncias al preparar la compuladoni para covin: 

I. Hag a una copia de scguridad dc Jos archives del disco dura en 
discos PD. canuchos dc cinla. CD. 

o disquctcs. Asegurcsc dc que Jos matcriales que conucaen las 
cop us dc scguridad no queden cxpucstos a impulses clcclricos o 
magncticos durante su almaccnamicnto o envi'o. 

bl disco dura sc hloquca automaticamcntc cuando sc apaga el 
si sic ma. 



2. Retire y almaccnc lodos los disquctcs dc programa dc las 
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3. lascne un disquclc vacia en la unidad dc dLsquclc para prolcgcr la 
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7. Empaquc Jos componcntcs del sislcma y los disposilivos cxtcrnos 
cn sus cajas de cmbalajc original o cn mcdios similarcs con 
suficicntc material de cmbalajc para protegcrtos. 

Para obtcner mis informacion accrca dc los rangos ambicntalcs 
cuando los cquipos no cstan cn operation, consultc cl Apcndicc A. 
"Hspccilicaciuncs" en esia gi 
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